


Für HFT - Reparatur - Dienst - Mappe 

Absdinitt G 

(VEB MESSGERÄTEWERK ZWÖNITZ) 


An alle Vertragspartner des 

Autorisierten Reparaturdienstes der RFT 

KA 4-Vs/Pf August 1956 

Ersatzteilkalalog für das MagnctlongerÜt BG - 20 „Smaragd^^ 

In Verbindung mit der Zentralstelle des RFT Garantiedienstes Leipzig über- 
reidien wir Ihnen einen 

t\icJb<zteiikatQjlia^, 

aus weldiem Sie die Bezugsnuramern der Einzelteile des Gerätes entnehmen 
können. 

Wir bitten d arum, bei allen Bestellungen diese Bezugsnummern anzugeben, da 
hierdurch die Abwicklung sehr erleichtert wird. 


VEB MESSGERÄTEWERK ZWÖNITZ - ZGü LEIPZIG 
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Abb. 2 


Pos^ 

Beuetiji an^: 

Bezugsniunmer: 


Koffer, voll&tändig 

8433.004^01130 


Abdedtplatte 

0433.004^01073 

1 

Gummijniffer, bezieheud aus: 



Ring 

8433.004—02294 


Hülse 

8433.004^02047 

2 

Magisdies Auge 

EM. 11 

3 

Tonköpf 

8441.009—01001 ßv 

4 

Kupplung, vollständig, begteliend aus: 



Knpplungsob erteil, voll&tändi g 

8433.004^1024 


Kupjalungsun terteil, vollstän dig 

3433.004^01022 


Lagerbülzen mit Spule 

3433.004^01074 


Sdieibe 

8433,004—02243 


6-kaut Mutter 

M 8 DIN 934 m 5 S 

5 

Platine, vollständig 

8433,004^-01164 

6 

Bremshand, vollständig 

8433.004—010.54 


dazu \Vinkel, rechts 

8433.004—01053 


Zapfen 

8433.004—02330 

7 

Zugraagnet 

8433.004—RI 011 

B 

Brerasmagnet 

34.33.004—01016 

9 

Bremsband, vollständig 

8433.004—01054 


dazu Kinkel, links 

8433.004—01055 


Zapfen 

3433.001—02330 

10 

Kupplung, vollständig, bestehend aiisi 



KnppluiigsoberteiL vollständig 

3433.004—0)024 


Klipp Inn gsuuter teil, vollstän dig 

8433.004—01022 


Lagerbolzen mit Spule 

8433.004—01075 

11 

Lösdbkopf 

8441.003—01001 Bv 

12 

Eingangs^^ülilsdialteradifle 

8433.004—02187 


mit Benzin gsdieibe 

4 DIN 6799 Federetahl 


KupplungsbledTi 

8433.004—02138 


Ku p p lu n g s f e d e r 

3433.004^02189 

13 

Sperre, vollständig 

8433.004—01036 


dazu Klibrungsplatte 

8433.004^01037 


Anschlag, vollständig 

8433.0CH—01038 

* 

Sperrhcbei 

3433.004—02022 


Zylindersdi raube 

M 3X6 DIN 34—53 


Zugfeder 

8433.004—02040 

14 

Bolzen 

8433.004—02035 

Sdialter (Tastengruppe) 

8433,004—01003 

15 

Alldruckrolle, bestehend aus: 

8433.004—01031 


Hebel, inon. 

8433.001—01033 


Rolle, vollständig 

8433,004—01034 


Federring 

8433.004—02107 


Rillenlager 

EL. 5 DIN 625 C 15 


AbstandsStüc'ke 

8433.004—02108 


Sdieibe 

843.3.004^02109 


Senksdirauhe 

M 3X6 DIN 63—5 S 


Druckteil 

8433.004—01035 


Rohrniet 

A 2, 5X0,3X4,5 

DIN 7340 Ms 


Feder 

8433.004^02110 
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nodi Abh. 2 


Fos» 

Benennung: 

Beziig&nuniiner; 

16 

Tonrollcj bestehend aus; 

8433.004—0103Ö 


Sdiwungrad 

81-33.004—02103 


Welle, vollständig 

8133.004—01204 

17 

Hebel 

8433.004—02023 


Änsiblag, vollständig 

8433.004^01039 


Z y li n d e r s d:i ra ub e 

M 3X6 DIN 89—38 


Zugfeder 

8433.004—02037 


Gewindezapfen 

8433.004^02036 


Benzing Stbeibe 

4 DIN 6799 Federstahl 

18 

Lautst ärkenregleraclise 

8433.00^1—02184 


mit Benzing Sdieibe 

4 DIN 6799 Federstahl 


Küpplungslilecli 

8433.004^02188 


Kuppluügsfeder 

8433.004—02189 


Abb. 3 

Pos. 

Benennung: 

Bezugsnummer: 

l 

Gummipuffer, bestehend aus: 



King 

8433.001—02294 


llüLse 

8433.004—02047 

5 

Platine, vollständig 

8133.004—01164 

19 

Verstärker, komplett 

8433.004—01059 

20 

Motor, komplett 

8433.ÜÜ4—02096 Bz 

21 

Netzteil, komplett 

8433.004—01056 

22 

Ton rolle 

8433.004—01030 

32 

Röhrenfassung 

FN 6,5166 

33 

Röhrenfassung 

FN 6,5166 

34 

Böhrenfassung 

FN 6,5166 
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Ablj. 4 


Pos^ 

lleneiiiiun^^: 

Bezugsniimmer: 

1 

Gumniipiiffer, bestellend an5: 



Eins 

B433.004—02294 


Hülse 

8133,0(}W02047 

5 

Platine, vollständig 

8433,004—01104 

7 

Zugniagnei 

8433.001—01011 

Ö 

Breinsioagnet 

8433,00k-01016 

10 

Kupplung, vollständig, bestelieinl aus: 



Kiippliingsohcrteil 

3433.004—01024 


Kiipplunssunterteil 

8433.004—01022 


Lagerbolzen mit Spule 

8433.004—01075 


Sdieibe 

8433.004—02243 


Mutter 

M 8 DIN 934 m 5 S 

19 

Verstärker, komplett 

8433.004—01059 

20 

Motor, komplett 

8433.004—4)2096 Bz 

21 

Netzteil, komplett 

8433.004—01056 

34 

Ft ob ren l'assung 

FN 6.5166 


Stecker 

8433.Ü04—01065 


Abb. 5 

Pos. 

Eeneniiuug: 


Hezugsnummer: 


1 

Gummipuffer, bestehend aus: 



Ring 

3433,004—02294 


Hülse 

8433,001—02047 

2 

Magisikes Äuge 

EM 11 

5 

Platine, vollständig 

8433.004—01164 

12 

Eingatigswahlsdialteradise 

8433.004—02187 


mit Benzing Sdieibe 

4 DIN 6799 Federstahl 


Kupplungsbledi 

8433.004—02188 


Kupplungsfeder 

8433.004—02189 

14 

Schalter (Tastengmppe) 

8433,00^1—01003 

18 

Lautstark enreglerachse 

8433.004—02184 


mit Benzing Scheibe 

4 DIN 6799 Federstahl 


Kupplungsbledi 

84,3.3.004—02188 


Ku p p 1 ij fl gsf e d e r 

8433.004—02189 

19 

Verstärker, komplett 

8433.004—01059 

20 

Motor, komplett 

8433.004—02056 Bz 

21 

Netzteil!, komplett 

8433.004—01056 

22 

Tonrolle 

. 8433.004—01030 

23 

Brückenstütze (Träger) 

8433.00*1—02016 

24 

32 ] 

33 

34 J 

Lager 

8433.004—01044 

Röhrenfassungen 

FN 6.5112 

35 

Sieberungshalter 

8433,004—01165 

36 

Sicheningshalter 

8433.004—01165 
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Abb, 














































Abb* 6 



Benennung: 

Bezugsniimmeri 

1 

Gummipuffer, bestehend aus: 



Ring 

8433.004^02294 


HüUe 

8433.001^02047 

5 

Platine, voHstlindig 

8433.004^01164 

19 

Verstärker (Entzerrer), komplett 

8433.004—01059 

20 

Motore, komplett 

8433.004—020.56 Bz 

21 

Netzteil, komplett 

8433.004^01056 

25 

Flanselistecker (Bn 1) 

8483.004—02345 

26 

Budtsenplatte^ vollständig 

8433.004^01153 

27 

Motorpapierkondensalor 

1 ,wF 1 KV 

28 

Fladisteckdose 

8433.004-'02346 

29 

Budisenplatte, vollständig 

8433.004—01153 

30 

Flansdisteckdose 

8433.004-02345 

*95 

Stetkerljudise (Bu 9) 

3,5 RFT-N 506.012 


Abb. 7 

Pos. 

Benennung: 

Bezugsiiummer: 

1 

Gummipuffer, bestehend aus: 



Hing 

8433.004—02234 


Hülse 

8433,004^02Cbl7 

4 

Kupplung, bestehend aus: 



K u p p lu ngs o b ert eil 

8433.004—01024 


Kupplungsuiiterteil 

8433,004—01022 


Lagerbolzen mit Spule 

8433.004--0107S 


Scbeibe 

843.3.001^—02243 


Mutter 

M 8 DIN 934 m 5 S 

5 

Platine, vollständig 

8433.004—01164 

19 

Verstärker (Entzerrer), komplett 

8433.004^01059 

20 

Motor, komplett 

8433.004—02056 Bz 

21 

Netzteil, komplett 

8433.004^01056 

22 

Tonrolle 

8433.004^1030 

23 

Brüfkenstütze (Träger) 

8433.004—02016 

31 

Fladistetkdose 

8433.004—02346 

32 ) 



33 

Röhrenfassungen 

FN 6.5112 

34 J 
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Äbb. 
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Abb, 
























Abb. 8 


POB. 

Benenn iing: 

B c zu s n u in rn e r ; 

21 

INTetzteil^ komplett 

B433.004—010:>6 

32 j 

33 J 

RölirenfaBsiiiig 

!’N 6.5112 

37 

Gerätestecker 

19 FN 6J211 

38 

Spanniiiif^swalilsclialier 

8433.004^02334 Bz 

m 

¥\ üBisteckdose 

8433.004-02346 

40 

nrahlwiderstand mit Sdielle 

30 Ohm 2 DIN 41415 

41 

Elyt'Kondeiisatoren 

B 500X12 

42 

Ely t-Kondensaloren 

B 32X350 

43 

Ely l-Kondensatoren 

H 250X12 

44 

Drossel 

0456.999-10210 

4r> 

Ely t'Kotideiisator 

B 32X350 

46 

Gleiehriditer 

B 20—15''05 

47 

Ely t-Kondeiisator 

B 32X350 

48 

Elyt-Kondcnsütor 

B 32X350 

49 

Netzt ransformator 

0460.999—10092 Bv 


Abb. 9 

Pos. 

Benennung: 

Bezngsnummer: 

32 1 

33 1 


■ ÄSiaSj 

Röhrenfassung 

FN 6.5112 

35 

Siche rnn gsli a Iler 

Ö433.004—01165 

36 

Sieheruiigshalter 

813,3.004—01165 

40 

Dralilw'iderstaiid mit Abtriffsdielle 

50 Ohm 2 DIN 41415 

41 

Elyt-Kondensator 

li 500X12 

42 

Elyt-'Kondensalör 

n 32X350 

43 

Ely t-Kondensatnr 

B 250X12 

44 

Drossel 

0456.999 — 10210 

45 

Ely t-Kondensator 

II- 32X350 

46 

Gleiehriditer 

B 20—1,5/06 

47 

Elyt-Kondensator 

H 32X3.50 

48 

Elyt-Koiiflcnsaior 

H 32X3.50 

50 

Drossel 

04-50.999-10213 

51 

Netzt Fan s form ator 

0460.999—10092 Rv 

52 

Widerst and W 32 

20 kOhm 3 DIN 41403 

53 

fTleidiriehtcr 

V 140—230/0,03 


15 
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Ahb. 10 



































Abb. 10 


Pos. 

Ifeneminng: 

B e zvi gsnummeri 

32 1 

33 / 

35 

36 

37 

38 

39 

41 

42 

43 

45 

47 

48 

53 

54 

Röhreufassiiiif5 

SifJierun gshaher 

S i oll erui ig sh aller 

Geräle&tedterdoBe 

Spann mip Wähler 

Kladastedtrlose 

Elyl-Kondensator 

Ely t-Koruleusator 

Elyt-Kondensator 

Ely t-Kotidensator 
Elyt-Kondeiisator 
Elyt-Kondeiisator 

Gleidiriditer 

Gieidiriditer 

Abb. 11 

TN G.5112 

8433.004^0116n 

8433.004^01165 

10 FN 6.1211 

8433.004—02334 

8431.ÜÜ4-Ü234ß 

B 500X12 

B 32X350 

B 250X12 

B 32X350 

B 32X.350 

B 32X350 

V 140—280/0,03 

V 140—280/0,03 

Pos. 

Beneniiunj^: 

Bezug sn u mm e r: 

2 

Ma^iri&ches Auge 

E M 11 

12 

Eiiigan f^swahlsclialter 

84334)04—02013 Bz 

18 

Potentiometer mit Sehalter 

8133.004^02192 Bz 

19 

Chassis 

8433.004—01060 

25 

Elaiisdistedtdoae 

8433.ÜÜ4-Ü2345 

26 

Thidisenijlatte. vollständig 

8433.004—01153 

28 

Fladisleckdose 

8433.001-02340 

29 

Buchsenplatte, vollständig 

8433.004—01153 

30 

Flansehsteckdose 

8433.004 -02345 

55 

R öh r e n f a s su n g 

FN 6.5112 

56 

Stecker 

8433 004-01065 

57 

Ausgangsiihcr träger 

1)452.999—10040 Bv 

58 

MP Kondensator 

D 0,5/250 DIN 41181 

59 

HF Spule 

0444.999—10047 Bv 

60 

HF Spule 

0440.999—10036 Bv 

61 

Röhre 

El. 84 

62 

Rundrelals 

1076.001—10009 Bv 

63 

A uf sprechühertrager 

0452.999—10029 Bv 

64 

Kondensator 

0,05/250 

65 

Röhrenfassung 

8—35 FN 6.5112 

95 

Buchse 

3.5 RFT-.N 506.012 


18 
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Abb, 12 


Pos. 

Renennnng : 

B e z u gs n u in in e r: 

2 

MagisBifts Auge 

E M 11 

12 

Ei 11 g a n gs w a h 1 s di a 11 e r 

8133.004—02013 Hz 

18 

Potentioineicr mit Schalter 

8433.004—02192 Jiy. 

28 

Flatlistedidose 

8433,004—0234(5 

29 

Budigenjdatte, vollständig 

3433.004—011S3 

30 

F1 an s eil s t e d o s e 

S433.004—02345 

34 

Böhren fassung 

FN 6.5112 

55 

Böhrenfassuiig 

FN fi.5112 

56 

Sleeker 

8433.004-01065 

57 

Ansgaiigstransformator 

04,52.999—10040 Bv 

58 

MP Kondensator 

D 0.5/2,50 DIN 41181 

59 

HF Sjnile 

0444.999—10047 Bv 

60 

HF Spule 

0440.999—10036 Bv 

61 

Röhre 

ECC 81 

62 

Runtlrelais 

1076.001—10009 Bv 

63 

Auf sprediühert rager 

0452.999—10029 Bv 

64 

Kondensator 

0,05 ,«F 250 V 

65 

Röhrenfassung 

8—35 FN 6 5112 

66 

Trimmer G 24 

20/100 ijf 

67 

Röhre 


68 

Kon densaior 

1000 pf 

95 

Budise 

3,.") RFT-N ,506.012 


Abb. 13 

Pos* 

Benennnng: 


Bczng&mini rner: 


2 

12 

18 

26 

28 

29 

30 
34 
53 
36 
57 
38 

59 

60 
61 
62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 


Magi&cJicg Auge 

Eingang&wahUdiaker 

Potentiometer mit Schalter 

Bueh&enplatte, volbtiiiidig 

Fiachstethdose 

Buch seil platte, "tollständig 

Flansch Steckdose 

Röhren fassuiig 

Röhrenlasäiing 

S Eedcer 

AusgMiigsiihertragcr 

Mp Ketidensatur 

HF-Spiile 

HF-Spulc 

Rohren 

Ruiidrelais 

Au fsprcdi Übertrager 

Kondensator 

B Öhre n f a s s iin g 

Trimmer 

BÖh re 

Röhre 


EM 11 

84334)04—02013 Bz 
8133.004—02192 Bz 
8433.0()4—01153 
8438,004 — 02346 
8433.004—01153 
8433.004-02345 
8—35 FN 6.3112 
FM 

8433.004-01005 
0452.999—10040 Bv 
D 0,5/250 DIN 41181 
0444.999—10047 Jt 
0440.999—10036 Bv 
EL 84 

1076.001—10009 Bv 
0452.999—10029 Bv 
0,05/250 

8—35 FN 6.5112 
20/100 pf 

E CC 81 
EF 86 
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Abb. 13 















































noifi Abb. 13 


Fm. 

EeJiemiimg: 

H e K n gsnii mm e r: 

69 

Eiindrelaia 

1076.001—10010 Bv 

70 

MP Koiidensiilor C 4 

D 0„S/2S0 DIN 41181 

71 

Widerstand W 3 

200 KOhm 5 DIN 41399 

72 

Kondensator C 3 

0,01/250 DIN 41161 

73 

Widerstand W 9 

500 KOhm 5 DIN 41401 

74 

Widerstand W 10 

100 KOhm 5 DIN 41402 

75 

Widerstand W 15 

50 KOhm 5 DIN 41402 

76 

Kondensator C 1 

0,05/250 DIN 41161 

77 

Kotidcnsator G 14 

200 pf 2/250 DIN 41348 

78 

Kondensator C lÜ 

0,01/250 DIN 41161 

79 

Kondensator C 13 

2500/250 DIN 41161 

sn 

W'iderstand W 14 

1 MO hm 5 DIN 41399 

31 

Kondensator C 12 

.5000/250 DIN 41161 

32 

Kondensator C 15 

A 1500/10/500 

33 

Kondensator C 5 

50 //F 6/8 V 

84 

Kondensator C 23 

50 12/15 V 

85 

Kondensator C 19 

0,0.5/250 DIN 41161 

86 

Kondensator C 26 

0,05/250 DIN 41161 

87 

Kondensator C 25 

2,500/250 DIN 41161 


Abb. 14 

Pos. 

Benennung: 

Be^ugsnuramer: 

23 

BueKsenplatte, vollständig 

8433.004r^ll53 

30 

Fl an s dl st cfk do.s e 

8433.004—02345 

34 

Rölireii fassuiig 

FN 5.5112 

56 

Steeker 

8433,004-01065 

57 

Ansgangs transformator 

0452,999—10040 Bv 

60 

HF Spule 

0440.999—10036 Bv 

61 

FC olire 


62 

Rundrelaia 

1076*001—10009 Bv 

63 

Aufsprediüberlrager 

0452*999—10029 Bv 

67 

Röhre 


66 

Trimmer 

20/11)0 pf 

88 

Widerstand W 23 

1 MOhm 5 DIN 41399 

89 

Widerstand W 24 

1 MOhm 5 IHN 41399 

90 

Widerstand W 16 

8 KOhm 2 DIN 41399 

91 

Widerstand W^ 13 

20 KOhm 2 DIN 41399 

92 

Widerstand W 14 

1 MObiii 5 DIN 41399 

93 

Widerstand W 17 

50 kOhm 2 DIN 41399 

94 

W iderstand W 18 

300 kOhm 2 DIN 41399 


n 







56 (33 
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Abb. 14 
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Abi). 15 


























Abb. 15 


Poa, 

Beneti n iiiiji: 

Bezugsniiuimer: 

12 

Ei ti|!an^ssrfi alter 

8433.004^2013 Bz 

28 

Fiatlistedidofie 

8433 004-02846 

29 

Buclisenplatte, vollständig 

8433.004^01153 


Flansdis teckdose 

0756,094—00001 

55 

Ti öhrenfassimg 

FN 6.5112 

58 

MP Kondensator 

D 0,5.'250 DIN 41181 

59 

HF Spule 

0444,999—10047 Bv 

63 

Auf sprecht ransformator 

0452.999—10029 Bv 

67 

Röhre 

FCC Öl 

68 

Röhre 

FF 86 

69 

Rundrelais 

1076,001—10010 Bv 

70 

MF Kondensator C 4 

D 0,5/250 DIN 41181 

95 

Budise 

3,5 RFT-N 506.012 

96 

Widerstand W 1 

1 MOhm 5 DIN 41399 

97 

Widerstand W 2 

5 KOhm 5 DIN 41399 

98 

Widerstand W 6 

2 MOhm 5 DIN 41399 

99 

Kondensator C 21 

500 pf/lO/SOO 

100 

Kondensator C 20 

100 pf 10/4 DIN 41345 

101 

Kondensator W 39 

30 KOhm 5 DIN 41401 


Abb. 16 

Pos, 

Benennung: 

Bezngsnummer: 

18 

Potentiometer mit Sdialter 

3433,004—02192 Bz 

64 

Kondensator 

0,05/250 

65 

KÖh ren fas sun g 

8—35 FN 6,5112 

68 

Rohrenfassurig 

9/2S FN 6.5112 

83 

Kondensator C 5 

50 uF 6/8 V 

84 

Kondensator C 28 

50 üF 12/15 V 

102 

Gleidirichter 

S 5 h 

103 

Kondensator 

2500 pf 

104 

W4dersiand 

10 kOhm 5 DIN 41403 

105 

Draht widerstand 

Ahgleidi 

106 

Kondensator C 7 

0,1/250 V DIN 41161 


2ß 



















105 106 104 
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Ahb. 16 































110 106 109 
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Abi). 17 


P0>5* 

Betienmiiig:: 

Bezugs n uramer: 

12 

Lin Wahlschalter 

8-133.00 t—02ül3 Hz 

25 

F l an s & i eck dö ti 

8433.Ü04—02345 

26 

Biidiseiiplatte* voUstündig 

8433.004—011.53 

28 

flathsieikdose 

8433.004—02340 

55 

Röhren fass ung 

TN 6.5112 

68 

Röhren fasfiunir 

9y28 FN 6.-5112 

69 

Run drelais 

1676.001—10010 Hv 

72 

Widerstand W 10 

100 kOh,i. 5 DIN 41403 

95 

Buefise 

3.5 RFT-N 506.012. 

107 

Flektroiyt Kon den&ator 

50 ,uF 6.'8 V FWIJ-N 
502.336 

108 

Widerstand W 5 

1 MOKni 5 DIN 41399 

109 

Kondensator 

0.02.5 ,uF 500 V 

80 pf 10.1 DIN 41345 

110 

Kondehsator C 46 

111 

Kondensator 

Abb. 18 

0,05.-''250 V 

P0 9v 

Benennung: 

Bezugsnuintncr: 


2 

Kleinmej vollständig 

8433,001-01045 

4 

Knpfdung» bestehend aus: 



Knpphmgsoli erteil, vollständig 

8433.004—01021 


K up phingsimtertei 1, vollst an d ig 

8433-004--01022 


Lager!) ol/.en mit Spule 

8433.004—011)74 


SeJieibe 

8133.004^02243 


6-kant Mutter 

M 8 nilN 934 in 5 S 

7 

Zugmagnet 

8433.004^01011 

8 

Brenisiuagnei 

8433,004-—01016 

10 

Kupplung, bestehend aus: 



Kupphingsoherteih vollständig 

8433.004—01024 


Kiipphiiigsunterteih vollständig 

8433,004—01022 


Lagerholzen mit Spule 

8433,004—01075 


Sdieihe 

8433.004—02213 


6-kant Mutter 

M 8 DIN 934 in 5 S ■ 

12 

Ei ngangswahlsdi alter adise 

8433.004^02187 


mit Berizing Sdieihe 

4 DIN 6799 Federstahl 


Knppluiigshleth 

8433.004^02188 


K u t> ]> hl n gs f e d c r 

8433.004—02189 

14 

Sdi alter (Tasteiigruppe) 

8433,004—01003 

16 

Lager für Ton rolle (Klotz) 

8433.00-1—02024 

18 

Laiitstärkeregleradige 

8433,004—02184 


mit Benzin g Stheihe 

4 DIN 6799 Federst ahl 


Knppluiigshledi 

84,33.004—02188 


Kupplun gsfeder 

8433.001—02189 

23 

Träger (Rrüekenstützc) 

8433.004—02016 

27 

M o t o r p a p i e rk 0 n d en s at o r 

1 ,wF 1 K V 

112 

Kondensator 

0,05 ii¥ 250 V 

113 

Widerstand 

1 KOlim 


29 









112 113 ^■{‘t 115 
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Abb. 18 























































































nodi Abb. 18 


Pos. 

Bttieiinuiig: 

Bezu;^Bnummer; 

114 

^■'iclerstand 

1 KOlim 

115 

Widerütand 

0.05 ,mF 250 V 

llß 

Holle mit Halter 

8433.004—01068 

117 

Widerstand 

1 KOhm 

118 

Kündensator 

0,05 jwF 250 V 

119 1 



120 

Stedter 

8433.004-01005 

121 J 




Abb. 19 

Poa» 

Ben eil Illing: 

Bezugsnummer: 

4 

Knpplungj bestehend ans: 
Kiipplunfisoberteil, YDllstäiidi^ 

8433.004^01024 


KuppliJiigsnnlerieil, vollständig 

8433.004—01022 


Lagcrbolzeii mit Spule 

8433.001 — 01074 


Sdieibe 

8433,004—02243 


6- kam Mutter 

M 8 DIN 934 m 5 S 

10 

Kupplunig, bestehend aus: 
Kiipplniigsoberteilj vollst ändig 

8433.004^1024 


Kupp lun gBunterteil, vollständig 

8433.004—01022 


Lagerbolzen mit Spule 

8433,001—01075 


Seheibe 

8433.004—02243 


6-kiint Mutter 

M 8 DIN 934 m 5 S 

12 

Eingangs wahlsei] alteradi se 

8133.004-^2187 


mit Eenzing Sdieibe 

4 DIN 6799 Federstahl 


Kii pplimg&bledi 

8433.004—02188 


Kupplnngsfedcr 

8433.00^k—02189 

15 

Sperre, volKtändig 

8433.004^01036 

16 

Lager für Tourolie (Klotz) 

8433.004—02024 

14 

Schalter {Tastengriippe) 
bestehend aus: 

8133.004—01003 

129 

' Grumlplatle 

84,33.004—01008 


AeJise 

8433,004—02058 


A b .s t an rl % b ii cb s en 

8433.004--02053 


Ab st an d .s b 11 eil s en 

8433.004—02054 


Taste 

g433^004^01009 


Taste 

8133.004—01010 


Feder 

8433.004—02055 


Feder 

8433.004—020,56 


Feder 

8433.001—02057 


Heiizing Stbeiben 

2.3 ÜIN 6799 Federstahl 


Achse 

8433.004 -02052 


Isoliersdilandi 

g433.004—02059 


Benziiig Scheiben 

1,9 DIN 6799 Federstahl 


Abstandsbuchse 

8433.004—02060 


Abs tan dslmchse 

8433.004—02061 


S dl eiben 

3,2 DIN 125 St 


Schallt Winkel, vollsiiiiidig 

8433,004—01005 
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nüdi Abb. 19 


Pos. 

Beneii nung: 

Bezugsnuranier: 


Schalt Winkel, vollständig 

8433.004—01006 


Sperre 

8433.004^2064 

131 

MiUelstiick 

8433,004^02340 

132 

Kontaktfeder, vollständig 

8433,004—01202 

133 

Koniaktfeder, vollständig 

8433,004—01201 

. 134 

Kontaktfeder, vollsiändig 

8433.004—01203 

130 

GegenUger 

8433.004—02337 


Zylindersch rauben 

M 3X20 DIN 84—5 S 


A b st a n d sb u disen 

8433,004^2102 

18 

Lautstärkeregleratlise 

8433,004^2184 


mit Benzing Sdieihe 

4 DIN 6799 Federstalil 


Kupphingsbiecb 

8433.004—02188 


Kupplnugsfeder 

8433.004—02189 

23 

Träger (Brückenstütze) 

8433.004.^ — Ü2016 

27 

Motorkondensator 

1 /cF 1 K V 

116 

Rolle, vollständig 
bestehend aus: 

8433.004^1068 

122 

Halter 

8433,004^2177 


Rolle 

8433,004 — 02179 


Achse 

8433.004^2178 


Sdieiben 

6,4 DIN 433 Hp 

123 

Zylindersdirauhen 

M 4X8 DIN 84—5 S 

Federsatz 

8433,004 — 01017 

125 

An sdilagscheibe 

8433,004—02031 

124 

Stange, voUsländig 

8433,004—01048 


Seeliskantmutter 

M 3 DIN 934 in 5 S 


Drinkfeder 

8433,004—02044 

126 

Benzing Scheibe 

lf9 DIN 6799 Kedersiahl 

Widerstand 

1 KOhm 

127 

Kondensator 

0,05 uF 250 V 

12B 

Aufnahme Tonkopf 
bestehend aus: 

8433.004—0115,5 


Aufnahme 

8433.004—02018 


Blattfeder 

8433,004—02213 


Bledi 

Abb. 20 

8433,004—02214 

Pos. 

Benennung: 

Bezugsnnmmer: 


4 


7 

8 


Kupplung, bestfib^nd aus: 

Kupplungsoberteil, vollständig 

Kupplungsunterleib voll ständig 

Lagcrholzon mit Spule 

Sdieibe 

6-kant Mutter 

Ziigruagnct 

Bremäiiiagnet 


8433,004—01024 
8433 . 004—01022 
8433.004—01074 
8433.00 k—02243 
M B DTN 934 m 5 S 
8433 . 004^1011 
8433.004—01016 













nodi Äbb, 20 


Pos« Benennung: 


Beseiigsuummer: 


10 


16 

23 

27 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 
119 

123 

124 

125 


128 


136 

137 

138 

139 

140 

141 


Kupplung, beBtehend ans: 

Kupplungsoberteil, vollständig 

Kupplungfluntertell, vollständig 

Lagerbolzen mit Spule 

Scheibe 

6-kant Mutter 

Lager für Tonadise (Klotz) 

Brückenstütze (Träger) 

Motorkondensator 

Kondensator 

Widerstand 

Widerstand 

Kondensator 

Rolle mit Halter 

Widerstand 

Kondensator 

Lötosenleiste 

Federsatz 

Stange, vollständig 
An B dii 1 ag s eil eib e 

Sechskantmutter 
Druckfeder 
Benzing Sdieibe 
Tonkopf-Aufnahme 
bestehend aus: 

Aufnahme 

Blattfeder 

Bledi 

Sdieibe 

Hülse 

Sdieibe 

Stange 

Sediskantmutter hierzu 

Dnuhfeder 

Winkelhebel 

Benzing Scheibe 

Zapfen 

Benzing Sdieibe 

Feder 

Stange 

Sechskanimutter hierzu 
Drui'kfeder 
Kondensator 
Widerstand 


8433.004—01024 

3433.004—01022 

8433.004^01075 

8433.00^02243 

M 8 DIN 934 m 3 S 

8433.004^02024 

8433.004—02016 

1 M F 1 KV 

0,05 ,wF 250 V 

1 KOhm 

1 KOhm 

0,05 uF 250 V 

8433.004—01068 

1 KOhm 

0,05 jwF 250 V 

8433.004^01167 

8433.004—Ü104T 

8433.001^01048 

3433.004—02031 

M 3 DIN 934 m 5 S 

8433.004—02044 

1,9 DIN 6799 Federstabl 

8433.00^1^01155 


8433,004—02018 

8433.004^02213 

8433,004^02214 

8433,004—02028 

8433.004^02027 

3433.00^-02026 

8433.004—02034 

M 2 DfN 934 m 5 S 

3433.004^02034 

84,33.004—02088 

1,9 DIN 6799 Federstahl 

8433.004—02046 

2,3 DIN 6799 Federstalil 

3433^004—02041 

8433.004—02034 

M 2 DIN 934 m 5 S 

8433.004—02034 

0,05 h¥ 250 V 

1 KOhm 


34 





























































Abb. 21 


Pos. 


FSezugstiunimer: 

16 

Lager für Tonadise (Klot?) 

8433.004—02024 

123 

Feder&citz 

8433.001^01047 

125 

Anschlagscheifje 

8133.004- Ü2031 

128 

Tonkopf-Aufnahine 
liesteheiid aus: 

8^433.004-^01153 


Aiiftialitne 

8433.004—Ü2fj 18 


Blattfeder 

a433.0Ckl—02213 


Bleeh 

8433.004—02214 

132 

Kontakifeder, volUtandig 

8433.004—01202 

133 

KoiitaklfederT voll&iiindig 

8433.001^01201 

131 

Koiitaktfeder» voll&liindig 

8433.004—01203 

142 

Stift 

8433.004—02019 

143 

Zugfeder 

8433.004^2244 

144 

HebeL niont* 

8433.001—01033 

145 

Stange» vollständig 

8433.004—01048 


Abb. 22 

Poa. 

Benennnng: 

Bezugsiin inrner; 

146 

Mitnalinic 

8433.004—02032 

147 

KuppUingsunterteil 

84,33.004—01022 


Siiitereisenlager 

84.33.084—02236 

148 

Sdieibe 

8433.004—02243 

149 

Lftgerliolzen, vollständig 

8133.001—01029 


6-kant Mutter 

M 8 DJN 934 ni 5 S 

15Q^' 

Spule, vüilötäiidig 

0458 999—00021 Bv [4] 


Kuppliingsoberteil 

843r3T004—01024 

152 

Gummiring 

3433.004—02011 

153 

Filzring 

8433.004^02010 

1.54 

Biidise 

8433.001—01026 

155 

Sintereiseidager 

8433.004—02101 


Stalilkugel 

Kugel 5 mm III DIN 5101 


Abb. 23 

Pos. 

Benenn img: 

B eziigannmmer: 

22 

TonroBe, vollständig 

8433.004—01030 


SeUwu rigrad 

8433.001—02105 

L56 

Distanzrohr» Perlon 


157 

Anfriebssilieibe 

Am Sdiwiingrad ange¬ 



gossen 

158 

Welle, vollständig 

8433.004—01204 


30 
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Äbb, 24 


m 






Abb. 24 


Pos, 

Benennung; 

B f z ij gs n u ni m e r: 

22 

Tonrolle, vollständig 

Brückenstiitze (Träger) 

8433,004—01030 

24 

84,33.004—02016 

159 

Lager, vollständig 
bestehend aus: 

B433.004—01044 

160 

Halbku gel 

8433.004—02127 

I^agerbudise 

Abb. 25 

8433.004-’^0212B 

Pos. 

Benennung: 

Bezugsuiiminer: 

2 

Magisdies Auge 

E M 11 

3 

Tonkopf 

8441.009—01001 Bv 

4 

Kupplung, vollständig 
bestehend aiis: 


Kupplungsoherteil, vollständig 

8433.004—01024 


Kupplungsunterteil, vollständig 

8 433,004—01022 


Lagerbolzen mit Spule 

8433.004—01075 


Sdteibe 

8433*004—02243 

10 

6-kaiit Mutter 

M 8 DIN 934 m 5 S 

Kupplung, vollständig 
bestehend aus: 


11 

12 


13 

14 

15 

16 

17 

18 


123 

125 

161 


162 


Kupplungsoberteif, vollständig 
Kuppkingsuiilerteil, voHstäudig 
Lagerbolzen mit Sptile 
Sdieibe 

6-kant Mutter 
Lösdikojjf 

Eiugangswahlsdi altera diee 
mit Beiizing Scheibe 
Kupplung&bledi 
Kuppbingsfeder 
Sperre, vollständig 
dazu Führimgsplatte 
Schalter (Taatengruppe) 
Andrudtrolle 
bestehend aus: 

Tonrolle 

Hebel 

Lautstärkenregleradise 
mit EenziTig Sdieibe 
Kupp lungsblech 
Kiipplungfifeder 
Federsatz 
Ansdilagsdieibe 
Zugfeder 
Gewindezapfen 
Benzing Sdieibe 
Anschlag, vollständig 


8433TI04—01024 
8433.()Q4r-^01022 
8433.004^01074 
B433.004—02243 
M 8 DfN 934 m 5 S 
844 L0fl8 —01001 Bv 
8433.004—02187 
4 DIN 6799 Federstahl 
8433,001-—02138 
8433.004—02189 
8433,004—01036 
3433.004—01037 
8433,004^1003 
8433,004—01031 

8433.004—01030 

8433,004—02023 

8433.004—02184 

4 DIN 6799 Federstahl 

8433.004—02188 

8433.004—02189 

8433.004^1017 

8433,004—02081 

8433.001—02037 

8433,004—02036 

4 DIN 6799 Federstahl 

8433,004—01039 


40 













Abb, 25 






























































nodi Abb. 25 


Pos. 

Beiieuiiutjg: 

Bezugsnumraeri 


Zy 1 1 n de rs ra uh e 

M 3X6 DIN 84^.5 S 

163 

Abdruckhehel 

8433.004—OIOBO 

164 

Hebel^ mont. 

8433.001-^01033 


Rolle^ vollständig 

8433.004—01034 


Federritig 

8433.004^02107 


Rillenlager 

E L 5 DIN 625 C 15 


Abstandsstück 

8433.004—02108 

164 

Scheibe 

8433.004^02109 


Senkschraube 

M 5X6 DIN 63—3 S 


Druckteil 

8433.004^01035 


Rohriiiet 

A 2.5X0,3X4.5 

DIN 7340 Ms 


Feder 

8433,004—02110 

165 

Führungsbebel, vollständig 

8433.004^01051 


Feder 

8433,004—02043 

166 

Bandfiihrung mit 

8433.004—02140 


Sediskantmutter 

B M 4 DIN 439 m 5 S 

167 

Ansdilag, vollständig 

8433,004—01038 

168 

Zugfeder 

8433.004—02010 


Bolzen 

8433.004^02035 

169 

Sperrliebel 

8433.004—02022 


Zylinders dir aiihe 

M 3X6 DIN 84—58 

170 

Spulenbalter 

6433,004—02038 


Kompensatioiisspnle 

0458.999—90012 Bv 

171 

Gewindestift 

M 3X5 DIN 438 


Abb. 26 

Pos. 

Benennung 

Bezügen 13 mnier 

3 

Tonkopf 

8441.009—01001 Bv 


bestehend ans; 



Cchäuse, vollständig 

8433.004^1041 

11 

Löscbkopf 

8441.008—01001 Bv 

15 

Andciickrolle 

8433.004—01031 


h es teilend aus; 



Rolle, Yollständig 

843.3.004^01034 

17 

Hebel 

8433,004—02023 

123 

Federsatz 

8433.004—01047 

125 

AnsdilagsdLeihe 

8433.004—02031 

163 

Andruckbehel 

8433,004^01050 


bestehend aus: 



Hebel 

' 8433.004—02135 


Drehzapfen 

843.3,004--02080 

164 

Hebel, mont. 

8433.004—01033 


Federring 

8433,001^2107 


Killen lager 

EL 5 DIN 625 C 15 


Äbstandsstüdc 

8433,004—02108 


Sdieibe 

8433.004^02109 


42 
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nofJi Ahb. 


Pos. 

Benennung 

bezugsnummer 


Senksdl raube 

M 3X6 DIN 63—5 S 

165 

Fübningshebel^ vollätiinclig 

0433.001—01051 


Feder hierzu 

8433,004—02043 

166 

Batidfiibrutig 

8433.004—02140 


Sediskaiitinutter 

BM 4 DIN 439 m 5 S 

170 

Spiilenhalter 

8433.004^02030 


Korapeu'^at.ionsspule 

0458.999—90012 Bv 

171 

Ge’windestift 

M 3X5 DIN 438 

172 

Gehäiiseklappe 

84.33,004—02123 


Feder 

8433.004—02124 

173 

Eandfiibriing 

8433.001^02140 

171 

Feder 

8433.004—02110 

175 

Dnickteil 

8433.004—01035 


Stöpsel 

8433.004—02114 


Kohniiet 

A 2, 5X0.3X4,5 

DIN 7340 Ms 

176 

Stift 

8433.004^02031 

177 

Platte 

B4:53^004—02017 



Abb. 27 

« 

Pos. 

Benennung 

Bezugsnunimer 

3 

Toiikopf 

0441.009—01001 Bv 


bestehend aus: 



Gehäuse, voUständig 

8433.001^01041 

11 

Lösehkopf 

8441.008—01001 Bv 

125 

,Anseb lagsoheibe 

8433.004—02031 

143 

Zugfeder 

8433.004^02244 

177 

Platte 

8133.001—02017 

170 

Spiilenbalter 

8433.004^02038 

171 

Gewindestift 

0458,999-90012 ßv 


Koinpensatiotisspulc 

M 3X5 DIN 438 

173 

Zylinders dl raube 

M 3X12 DIN 84—5 S 


Sdieibe 

3,2 DIN 433 St 


Driidvfeder 

8433.004—02042 

176 

Stift 

8433.00^1^02081 


44 






176 



Abb. 27 



















Abh. 28 


Pos. 

Benennung 

Re^ugsnuoimer 

20 

Motor, vollständig ' 

8433.004^01196 

178 

Rolle 

8433.001^02297 

179 

Säule 

8433.004^02097 

)80 

Gummitiemen, klein 

8433.004—02299 Bz 

181 

Scheibe 

8433.004r^02028 

182 

Scheibe 

8433.004^2026 

183 

Senkschraube 

M 4X10 DIN 63—3 S 

184 

Ritzel (Triebling) 

8433.004r—02351 

185 

Lötöse 



Gummiantriebsriemen, groß 

Abb. 29 

8433.001^02176 Bz 

Pos, 

Benennung 

Rezugsnummer 

186 

Lautsprecher, oval 

Abdeckplatte 

Lt 1 

187 

8433.004—01191 


Bespannung 

8433.00^4—02273 


J.insenkopf schraube 

M 3X12 DIN 35—4 D 


Sdieiben 

3.2 DIN 125 St. 


Pos. 

Benennung 

Bezugsnummer 


Koffer, voltgtändig 

8433.004—01181 


Deckel bierzu 

3433.00^1—01132 


Sdiarnier 

8433.004^01183 


Linsensenkbolzsclirauben 

2,7X7 DIN 95 


Haken 

8433.004—02250 


Verschhiß 



Gu mmifuß 

FN 7.3101 


Lüftiiiigs^bucbse 

8433.004^02255 


Griff 

8433.004^02252 


40 















Abh. 2B 



Abb. 29 


47 
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